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Tilburg, verlengen beslistermijn omgevingsvergunning 
Z-HZ_WABO-2015-00949 Dr. Deelenlaan 5 te Tilburg, plaatsen van een 
koelmachine met geluidscherm op bouwdeel L van het TweeSteden 
Ziekenhuis, 

Het college van B en W maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepa¬ 
lingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft ver¬ 
lengd. 
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